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Tension© c.c. al l c elcllrolitico:. 278 V 
Tensione c.c. al 2° elettrolitico: 266 V 
Tensione c.c. al 3° elettrolitico: 173 V 
Tensione tra centro AT e massa: —4,3V 

Letture effettuate con volt metro a 20.000 ohm per 
Volt, verso maswa e con apparecchio inserito 
su rete a 160 Volt. 



































